budowniczy i obywatel m. Krakowa 


przeżywszy lat 59, po krótkiej chorobie. zasnął w Panu dnia 22-go 
listopada 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarnej wprost na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi we 
wtorek dnia 25. b. m. o godzinie wpół do 4-tej po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana żona 


dzieci i wnuki zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 26. b. m. o godzinie g rano w kościele parafialnym św. Floryana. 


| WINCENTY KRAMARCZYK | 


Zaklad pogrzebowy Jana Wolnego w Krakowie. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


